ҮОІТАСЕ: 24 МОС МОМІМДАІ. 
СОВВЕМТ: 300тАМР%5 МАХ 
М/ЕІОНТ: .191.В5 (ВЕР) 


(2.166) 


(02.38 В.С.) 


КЕМІ5ІОМ5 


РЕЅЗСКІРТІОМ АРУК/РАТЕ 


МОТЕ: 


ИВ 


1. КЕҒЕКЕМСЕ В/Е АЕКОЅРАСЕ Р/М 2195-51. 
2. ЕІМІЅН (КЕР): СІЕАК АМОПІ2Е 


ВАЕАК ЗНАКР ЕРСЕЅ 
125 


ОЕЗІбМЕО 
СІВ 


СОАТЕ 
4/02/08 


ОМЕЕ$5 ОТНЕКМІЅЕ 
ОРЕСІЕІЕР ПІМЕМБІОМ5 
АКЕІМ ІМСНЕЅ 


ОКАУУ/М 


РАТЕ 


ТОГЕВАМСЕЗЅ АВЕ: 
ЕКАСТІОМЅ РЕСІМАЫ АМ№ОІЕЅ 
+1/8" Х +050 +2° 


СНЕСКЕр 


РАТЕ 


гЗЕМЕМА\ 


А МмТА ТІВ М 


ХХ +.030 
ХХХ +.010 


АРРКОУМЕр 


РАТЕ 
4102/08 


ИСНТ ҒІХТОКЕ 


АМҮОМЕ М/ІТНОУТ ТНЕ МКІТТЕМ 


ТНІ5 РОСОМЕМТ ІМСІЦЕ5 ІМҒОКМАТІОМ РКОРКІЕТАКҮ 
ТО СЕМЕУА АМІАТІОМ АМО ЗНАШ МОТ ВЕ ОЅЕР ОК РОРШСАТЕР ВҮ 


РЕКМІЗЗІОМ ОҒ СЕМЕУА АМІАТІОМ, ІМС. 


Огаміпо Митрег 610014 
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